


LED シ ー リ ング ライ ト 


DL-AC205V 


希望 小売 価格 18.200 円 ( 税 抜 





| 器具 光 東 、 3699 Im( 最 大 時 ) 

| 消費 電力 28W( 最 大 時 ) 

| 固有 エネ ルギー 消費 効率 132.1 Im/W 

| 本 体 カラ ー 鋼 板 

| カバー ポリ スチ レン 

| セン ター カバ ー ポリ カー ボネ ー ト 

| 質量 約 1.6kg 

| 電源 内 蔵 73° 
| 定格 電圧 AC100V 

| 光源 寿命 40.000 時 間 ( 光 東 維持 率 80%) 
| 調 色 機能 寒色 て 暖色 10 段階 

| 調 光 機能 寒色 暖色 :10 段 階 

| その 他 機能 エコ 調 光 、 お や すみ リズ ム 








